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GAZETA LWO 


WYCHODZI KAŻDEGO POWSZEDNIEG60 DNIA 


Ceny pranumeraty: 
We Lwowie bez dore- 
caenia do domu 
a dostawą do domu . wies. zł.2:40, kwart 
Na prowincji z prre- 
syłką pocztową . 
Zazranicą . 


Ciężkie troski Czechów. 


Ostatnie wypadki w Austrii, będą: 
ce rezultatem spotkania kanclerza 
Schuschnigga 
największe zaniepokojenie w Czechos 
słowacji. Jeśli rekonstrukcję rządu 
Schuschnigga uważać za pierwszy etap 
powolnego „anschłussu* od wewnątrz, 
to rzeczywiście otwierają się dla poło: 
żenia państwa czechosłowackiczo nie: 
zbyt ponętne perspektywy, W tej lub 
innej formie dokonany Anschluss ozna 
cza dla Czechosłowacji wzięcie jej w 
jednolite kleszcze, kierowane z Berli: 
na, których jedno ramię stanowi Sa: 
ksonia i niemiecki Śląsk, a drugim sta: 
je się Austria, 

Porozumienie zawarte między Flitle» 
rem a Schuschniggiem oznacza rów- 
nież definitywne pogrzebanie płanów 
czeskich w zakresie organizacii basenu 
naddunajskiego, Istotą tych planów 
było zawarcie porozumienia gospodar 
czego i politycznego o ukryryim ostrzu 
antyniemieckim między Małą Ententą 
lub przynajmniej Pragą a Austrią i 
Węgrami Austria zobowiązała się obe 
cnie nie prowadzić żadnej polityki 
wymierzonej przeciw Niemcom, co 
przesądza oczywiście losy planów cze: 
skich. 

Położenie wewnętrzne Czechosłowa: 
cii łączy się i zazębia ściśle ze sprawa: 
mi wewnętrznymi. W Czechosłowacji 
mieszka około 3 i pół miliona Niem: 
ców, stanowiących tam element od wie 
ków zasiedziały i mieszkający na ogół 
w zwartej masie czy stanowiącym na 
znacznym obszarze kraju bezwzględną 
większość. Niemcy czescy ciążą Z na: 
tury rzeczy do Rzeszy. Domagają się 
oni pełnej autonomii jeśli nie teryto: 
rialnozpolitycznej, to w każdym razie 
terytorialno:administracyjnej i współ: 
udziału w rządach republika. Zmierza 
to w kierunku przekształcenia Czechoa 
słowacji w państwo formalnie i faktv: 
cznie narodowościowe, w któryin jest 
przecież Czechosłowacja w istocie, 
skoro panujący w niej Czesi stanowią 
mniejszość narodową. 


Przedstawiciele części mniejszości 
niemieckiej od dawna wcnodzą w 
skład koalicji rządowej. Są to jednak 


niemieccy socjaldemokraci, żywiący w 
stosunku do Trzeciej Rzeszy chyba 
bardziej wrogie uczucia aniżeli nawet 
niejedna partia czeska. W maju 1935 
r., po raz pierwszy stanęła do wybos 
rów Niemiecka Partia Sudecka, zało» 
żoną 1 października 1933 r. przez Kon 
rada Henleina. Powstanie partii sudeca 
szybki rozwój, 
to wyraz tego samego prądu, który os 
garnął Niemców w Rzeszy i wyrazil 
się w zwycięstwie ruchu hitlerowskies 
go. W ciągu półtora roku od wybos 
rów z maja 1935 r. Niemcy sudeccy 
stali się nie tylko najsilniejszym ugrue 
powaniem niemieckim ale wogóle naj: 
silniejszą partia w całym państwie, 
Henlein w wyborach zdobył 67 man: 
datów do parlamentu i uzyskał 125.000 
głosów, co stanowi prawie 70 proc. 
ogółu uprawnionych do głosowania 
Niemców. Partia sudecka liczy podob 
no obecnie ponad pół miliona zorgant 
zowanych członków. 

Powstanie jednolitego wielkiego 
frontu niemieckiego  skomplikowało 
dla Czechów bardzo położenie wewnę 
trzne państwa. Wysuwane przez Niem 
ców sudeckich postulaty maią swój 
ciężar gatunkowy i odbijają się na po* 
łożeniu międzynarodowym Czechosłos 
wacji. 

Czesi nie chcieli dotąd ustąpić wo* 
bec żadnego z żadań Niemców sudece 
kich. Ruchowi Henleina starano Się Us 


„ mies zł 2—, kwart. G6— 


. mies. zł.2:40, Ewart. 7— 
. mies, zł. % —, kwart. 15— 


z Hitlerem wywołały | 


| poglądem, iż jedynym wyjściem z SV: 


Numes tolefonu ADRES REDAKCJI I ABMINISTRACJI: CENA 
REDAKCJI LWÓW, UL. ZIMOROWICZA 15 |. p. RL 
281-12. Liaty należy frankowąć. — Reklamacje 

Konto PKO Lwów otwarte wolne od opłaty. 

Ne 504.044, Rękopisów nadesianych nie zwraca się. gr. 


Przygotowania Niemiec do obrony 


przeciwiotniczej. 


Berlin. 28. 2. (PAT.) Narodowowso= „Luftschutz” zbudował dotychczas 
cjalistyczną korespondencja prasowa | 14 tysięcy wzorowych schronów, zorga 
omawia wyniki 4rletniej działalności | nizował 63 tysięcy kół lokalnych i 


„Luftschutzu”. Związek ten. mający za | stworzył 2500 poradni fachowych. 
zadanie przygotowanie obrony przes | Związek ma w najbliższej przyszłości 
ciwlotniczej i przeciwgazowej Rzeszy, | stworzyć około 3000 szkół, mających 


liczy obecnie 11 milionów członków, 
przy czym 5 milionów stanowią człon 
kowie w pełni przygotowani do pełnie 
nia swych funkcyj. 


Nieustępliwe stanowisko Słowaków. 


Bratislawa. 8 2. (PAT). 


na celu szkolenie wykwalifikowanych 
członków. 


Wczoraj- | du. Ks Fliinka podkreśhł, żę jego 
szy „Sle.ak”* przynosi wiadomość o | stronnictwo cie opuści pod żadnym 
rozmowie ks. Hlinki z premierem Ho» | warunkiz2m swego dotychczasowego 
dzą, sewierdzając, że rozmowa ta doty | stanowiska į wstąpi do rządu tylko 


czyła obecne; sytuacji politycznej, Nie 


| 
| wtedy. gdy tostaną spełnione jego za- 
przyniosła jednak pozytywnych rezul: | 


sadniczę pestulaty, t. i uznanie od: 
rębności narodu słowackiego i przy: 
znanie Słowakom autonomii. 


tatów. w szczególności jeśli chodzi o 
sprawę wstąpienia ludowców do rzą- 


Berlin, 28. 2. (PAT.) Redakcja 
wiedeńskiej „National Ztg.* donosi 
o wielkim wrażeniu, jakie wywołać 
miało + Salzburgu odwołanie przes 
wódcy akademickiego „Freikorp“ 
Duertelda. Zarzucono mu mianowi- 
cie zamiar przejścia z całym swym 
oddziałem do „Hitlerjugend“, 


Wiedeń, 28. 2. (PAT), Na wczoraj 
rano została zapowiedziana przez na: 
rodowych socjalistów w Grazu wiel- 
ką demonstracja, w której mieli wziąć 
udział oprócz narodowych socjalistów 
w Grazu również i mieszkańcy oko» 
licznych miasteczek. Ze względu na 
wydany niedawno zakaz wszelkiego 
rodzaju manifestacyj, władze admin!- 
stracyjne zarządziły z jednej strony 
niezwłocznie wzmocnienie posterun* 
ków policji. Z drugie: strony władze 
za pośrednictwem referatu do spraw 
narodowo -socjalistycznych w ramach 
Frontu Patriotycznego zawiadomiły 
zbierajacych się demonstrantów, iż 
zgodnie z wydanym zakazem manife- 
stacji, władze nie dopuszczą do nie!. 
Już w południe w mieście i okolicy 
zapanował spokój. 

W związku z pewnym podnieceniem 
w kołach narodowo - socjalistycznych | 


Berlin, 28. 2. (PAT.) „Vocikischer 
Beobachter" ogłasza poufny list prze: 
wódcy legitymistów austriackich baro- 
na Wiesnera, wysłany według „V. D. 
do jednego z urzędników wiedeńskacj 
Izby Pracy, List nosi date 23 lutego i 
ma następujące brzinienie: 


Na podstawie polecenia ze strony 
najwyższej, mam zaszczyt prosić Pana 
o nadesłanie do ] marca r. b. szczegó” 
lowo umotywowanej odpowiedzi 


w Grazu, które są na ogół tam dość piz 
liczne, a ma w tych dniach wyiechać | semnej na pvtanie, jaxie stanowisko 
do Grazu minister Seyss-Inquart. zająłby Pan ną wypadek, gdvbv |! K 


Wyzenie wśród Arabów. 


Aden. 28. 2. (PAT). Już od dłuższe- 
go czasu cały Hadramant jest właści- 
wie odcięty cd świata zewnętrznego. 
Cudzoziemcom nie zezwala się na po: 
dróżowanie w głąb kraju pod pretek: 
stem trosk' o ich życie i mienie, Wy- 
jazd tubylcom zagranicę jest w prak- 
tyce uniemożliwiony. Korespondencja 


le już zawarło pomiędzy sobą sojusze 
wojenne. Anglicy zwiększają swe gar- 
nizony w Makalla, Szihr. Bir Aji Í 


Rida. 


podlega surowej cenzurze i ogra: Nowy Jork, 28. 2. (PAT.) 
niczęniom, Że skąpych wiadomo: | York Herald Tribune“ donosi z Wa: 
ści, przenikaiących nazewnątrz, | SZYNgtonu, że wysoki komisarz Stanów 


Zjednoczonych na Filipinach Macnutt 


można wnioskować, że w kraju szerzy 
odbył z prezydentem Rooseveltem roz: 


się poważne wrzenie Wśród ludności 
mówią o zbroicniach rodów górskich | mowę o sprawach Filipińskich į o za: 
i pustvnnych. z których podobno wies ' targu na Dalekim Wschodzie. Macnutt 
w o a 
trudniać każdą akcję. Działano przy | dzie. Przeciwko tej koncepcji opowie: 
pomocy represyj administracyjnozpolie | działa się jednak cała lewica koalicji 
cyjnych, sądowych i specjalnych roz: | rządowej a socjaliści i komuniści 
porządzeń. Ostatnio jednak zarysowae | wszczęli gorączkową i masową agitację 
ła się możliwość zmiany polityki cze” | w terenie przeciw tezie agrat'uszy. 

skiej wobec Niemców sudeckicu. Par: Wejście Niemców sudeckich do rzą: 
tia agrariuszy czeskich, najsilniejsza w | du praskiego i choćby częściowa reali- 


zespole koalicji rządowej, wvstąpiłą z | zacja ich postulatów oznaczałaby poz 
ważny przewrót w stosunkach wewnę 


| tuacji jest zawarcie kompromisu z Hen | trznych Czechosłowacji. Warto więc 
leinem i dopuszczenie przedstawicieli | obserwować dalszy rozwói wypad: 
Niemców sudeckich do udziału w rzą: | ków. 


POPOŁUDNIU 


ar 

Sp Pr gospodarczy. 
kiem na pierwszej stronie zł. 1*—. Tabaliryczne o B pre. dre- 
| tej. Za jadmo słowo w drobnych ogłoszeniach gr. 16, k 
| i sprzedaż słowo gr. 12, matrymoniaine, 

| prywatne słowo gr. 38, dla poszuku 

Z zastrzeżeniem miejsce W pre. Zagraniczne o M pre. dretel 


| 


Rok 128 


ma 


Ceny ogłoszeń: 


Za | wiersz milimetr. (@ja cm. szer.) w zwykłych ogłoszeniach 


w nadesłanem | w nekroiogach ar. Bp, w kronice, repase 
paski w tekście gr. 10, pod nagłów- 


uano 


karesPonakdlie 


jących pracy gr. h 


Min. Delbos opowiada się 
za niepodległością Austrii. 


Pary. 28. 240215) 
niej dyskusji nad polityką zagraniczną 


W czasie sobot- 


w Izbie deputowanych min. Delbos 
oświadczył m. in. że niepodległość Aus 
strii jest koniecznością W basenie du» 
najskim niemożliwe jest tworzenie ja: 
kichkołwiek hegemonii. 


NOWĄ USTAWA PRASOWA 
w AUSTRII. 

Berlin, 28. 2. (PAT). Ogłaszając 
nową austriacką ustawę prasową, 
„Voelkischer Beobachter“ stwierdza, 
że stwarza ona „wszelkie możiiwośc: 
położenia kresu manipulacjom, upra: 
wianym przede wszystkim przez ży- 
dowską prasę wiedeńską, która je: 
szcze przez dłuższy czas po układzie 
lipcowym uprawiała mniej lub wie: 
cej zamaskowaną nagonkę przeciw- 
ko Niemcom i pokojowi wewnętrze 
nemu“. 


POSIEDZENIA RADY POROZU: 
MIENIA BAŁKAŃSKIEGO,. 
Ankara, 28, 2. (PAT.). Rada porozu: 
mienią bałkańskiego odbyła wczoraj 
dwa posiedzenia, na których omówiono 
wszystkie wydarzenia polityki między: 
„narodowej, interesujące kraje bałkań- 
skie. Ponieważ prem. Stojadinowicz 
zmuszony jest jeszcze dziś wieczór o% 
puścić Ankarę, odwołany dla ważnych 
spraw do Białogrodu, odbędą dziś dwa 
posiedzenia Rady, po których zakoń. 
czeniu wydany zostanie oficjalny ko- 

munikat. 


O a e o e o 


„Ostatnia próba legitymistőõw“‘. 


Mość w najbliższym czasie sówrńwł 
jako człowiek prywata: do Austrii — 


Należy przy tym naturalnie awzelędz 
nić również wypadek :leby szala się 
to bez specjalnego zezwolenia "zadu. 
Oczywiście przysługuje Panu prawo 
bez powołania się na niniejsze. ścisle 


osobiste pismo. przedłożenia **r5 bv= 
tania osobom. które cieszą się pańskim 
zaufaniem į w razie potrzeby zasiąge 
nięcia porady strony trzeciej. 

p || 


6 MILIONÓW NA FO.N. 

Warszawa, 28. 2. (PAT). Stan 
zbiórki na Fundusz Obrony Mor: 
skiej na dzień 23 lutego br. wyraża 
się imponującą kwotą 6.373.483.51. 
Z sumy tej wypłacono kwotę zł. 
4.315000 na budowę okrętu pod- 
wodnego. 


Obawy amerykańskie o los Filipin. 


„New | wyrażał poważne wątpliwości co do te: 


go, czy Filipinom należy przyznać cał: 
kowitą niezależność. Zaznaczył on. iż 
dążenie ludności, zmierzające do wv: 
walczenia całkowitej niezależności Fi: 
lipin, znacznie osłabło od chwili „naja. 
zdu japońskiego na Chiny“. 
Dziennik zaznacza, że prezydent 
Roosevelt nie wypowiedział się w spra 
wie terminu ogłoszenia niezależności 
Filipin. Komisarz Macnutt złożył rów: 
nież prezydentowi sprawozdanie o po: 
stępach reorganizacji armii filipińskiej. 
E WESA ZANO ORO 


Wyjazd prem. Goeringa. 


Białowieża. 28. 2. (PAT.) Premie: i 
feldmarszałek Goering wyjechał w pia 
tek wieczorem z Białowicży, udając się 
do Berlina. 


Wiadomości bieżące. 
28 Poniedziałek 


Romana 
Jutro: Albina 
LUTEGO 1938 Wschód słońca 6'26 
Zachód s 17:12 


TEATR WIELKI 
Poniedzialek godz, 
dróż . 


TEATR ROZMAITOŚCI. 


19.30 „Niezwykła po» 


Poniedziałek godz. 19.30 „Domek z kart“ 
KINOTEATRY. 

APOLLO: „Huragan'”. 

CASINO. „Zaczęło się w pociągu“. 


CHIMERA: „Moje szczęście to ty". 
EUROPA: „Kala Nag". 
KOPERNIK: „Ostatnia noc skazańca". 


MARYSIENKA: „Diabły wybrzeży“. 

METRO: „Sam Dodsworth“ oraz „Upiór 
na Sprzedaż”. 

MUZA: „Gdy kwitną bzy”. 

PALACE: „Ubóstwiana”. 

PAX: „Trędowata' i „Ordynat Micho- 
rowski''. 

RAJ: „Skłamałem”. 

RIALTO: „Dziewczę z Paryża“. 

STYLOWY: „Tylko ty“ : rewia. 

ŚWIT: „Ogród Allacha". 

TON: „Książę X“ oraz „Lot straceńców" 

UCIECHA: „Zamaskowany jeździec" i 
rewia 


— Ostatnie przedstawienia „W perfume- 
riit w Teatrze Rozmaitości po cenach 
znażonych dziś, jutro i w środę w "doskoe 
nałej obsadzie: Paszkowska,  Kruszelnicka, 
K:peniówna, Baryka, Bojanowsk:, Kalinowa 
ski, Leliwa, Michalski, Madaliński, Kępka: 
Bajerski i in. w reżyserji Jerzego Szyndle. 
ra. Abon, 10. Po tych trzech przedstawic: 
niach znakomita komedia nic będzie już 
powtarzaną. 

— Nowość repertuaru sztuką „Niczwy- 
kła podróż“ w Teatrze Wielkim dziś w pos» 
niedziałek i jutro wieczorem w doskonałym 
wykonaniu premierowej obsady: Barwiń, 
«ka, Kwiatkiewiczowa, Żmijewska, Borow» 
ski, Guttner, Solarski, Staszewski, Szyndler. 
Zintel, w reż, J. Szyndlera, w pięknej i o- 
ryginalnic skomponowanej dekoracji Róż 
żańskiego. Abon 14. 

— Jascha Horenstein į Leopold Muen: 
zer w Filharmonii lwowskiej. Dyrygen- 
tem nast, koncertu symfon. Filh. Iwowsk. 
X marca będzie jeden z najsłynniejszych 
dorygentów. fenomenalny mistrz batuty 
|:scha Horenstein. Ostatni występ Horen 
«cina we Lwowie przed kilkoma laty pozo; 
stavil niezatarte wrażenia u publiczności, a 
prasa lwowska podkreślała jednogłośnie 
fascynującą j olśniewającą sztukę dyrygen: 
cka Horensteina.  Ostamnio święcił Horen- 
«win triumfy w Australii. Na solistę kona 
certu pozyskała dyrekcja Filharmonii lwow» 
skiej jednego z najświetniejszych pianistów 
polskich, ulubieńca publiczności lwowskiej, 
prof. L. Muenzera. Muenzer uchodzi za 


s.anicą za jednego z naiwybitnicjszych 
przedstawicieli pianistyki polskiej, czego 
J-wodem występy jego w Londynie, Am. 


sterdamic, Bukareszcie ji innych stolicach 
Europy, Zapowiadany koncert z udziałem 
uenialnych artystów wywołał niezwykłe zaz 
interesowanie w lwowskich sferach milos 
xów muzyki. Koncert nie będzie trans- 
suiowany przez radio. Przedsprzedaż rozs 
szęła się już w kasach teatralnych 


-5 


J 


KOMUNIKATY. 


— Sekcja Mechaników Pol Tow Polis 
technicznego oraz Stow. Inż. Mech. Pol 
Oddział we Lwowie zawiadamiają, że w 
poniedziałek 28 bm. o godz. 18.30 odbędzie 
się w sali PTT. przy ul. Zimorowicza 9 zes 
branie, na którym prof. inż E, Hauswald 
wygłosi odczyt pt. „Wprowadzenie między: 
narodowych tolerancyj wykonania do kon: 
strukcji'. Goście wprowadzeni przez człon: 
k * i studenci wyższych uczelni mile wi- 
4 m. 


KR JNIKA MIEJSKA. 
Kurs zabawkarski. Z inicjatywy inspekto: 


rar szkolnego rozpoczął się w  maszym 
wie 4 mies. kurs zabawkarski dla kiez 
"niczek i wychowawczyń przedszkoli 


ERER. Kurs zorganizowała į nim kic- 
ruje instruktorka wychowania  przedszkol: 
ngo p. Czaporowska, Wykłady obejmuja 
zakawkarstwo w drzewie i innych materia: 
łach jako pomoc w wychowaniu przed: 
szkolnym. 

Zamach samobójczy. Wczorai w miesz: 
kaniu swym przy ul. Piekarskiej 16 usiło- 
wała popełnić samobójstwo przez przebicie 
się sztyletem w pierś 22-lctnia Maria Karcz 
marek. Powodem rozpaczliwego kroku były 
niesnaski małżeńskie Lekarz Pogotowia po 
udzieleniu  desperatce pierwszej pomocy 

pozostawił ją w opiece domowej. 

Pokąsanie przez psa. Wczoraj na ul. Klu- 
szyńskiej pies wilczur pokąsał przechodzą; 
cego tą ulicą 8-letniego Mariana Sylwestra, 
któremu zniszczył ubranie wartości 15 zł. 

Aresztowanie za kradzież. Do aresztów 
policyjnych oddano Władysława  Chrzas 
nowskiego (Krupiarska 6), u którego w 
czasie rewizji Znaleziono wiele artykułów 
spożywczych skradzionych przez niego w 
czasie pracy w jednej z kawiarń. 
nn mna | on 


GŁÓD W BARCELONIE, 
Londyn. 28. 2. (PAT.) Agencja Reu- 
tera donosi: W/ Barcelonie daje się od 


dłuższego czasu odczuwać brak artyku 
łów pierwszej potrzeby. 


a A NA 


„UAŻEŁA LWuw3na' Nr. 47 z dnia 1 marca 1938 r. 


Niebywała zbrodnia komunisty. 
Ksiądz zastrzelony na ambonie. 


Pozaań, 28 2 (PAT.) 


przed połiunitcim został 


W riedzielę 
zamordowany 
w Lubcniu pod Foznanien w tamtej 
szym kościele iniejscewy proboszcz ks 
Streich. Przebieg morderstwa był naz 
stępujący. W chwili gdy ks Streich 
po Mszy św, odprawionej dla dzieci, 


wstępował na ambonę, padł nagle 
strzał, który ugodził księdza w prawą 
skroń, kładąc go trupem na miejscu. 
Sprawcę zbrodni ujęto. Jest nim 47-12- 
tns Wawrzyn Władze rawa: 
dzą dochodzenie, które: szczegóły nie 
mopa koś tymczasem Mav m'am: 


T 
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Projekt ustawy skarbowej 
na Komisji budżetowej Senatu. 


Warszawa. 28. 2. (PAT.) Komisja 
budżetowa Senatu rozpatrywała w soz 
botę projekt ustawy skarbowej. 

Sen. Rozstworowski  zreferował na 
wstępie poprawki wprowadzone przez 
Sejm do projektu ustawy, a m. in. do 
art. 11 tego projektu. 

Referent przypomniał, że v r. ub. 
wprowadzono również w ustawie skar 
bowej nowelizacię dekretu Prezydenta 

o podatku specjalnym j deklarował ze 
na rok przyszły ten artykuł zniknie z 
ustawy skarbowej. W znwili obecnej 
prosi o jego przyjęcie, Ry zabezpie- 
czą on równowagę. 


107-ma rocznica bitwy o Olszynke. 


Warszawa. 28. 2. (PAT.) Wczoraj ode 
był się uroczysty obchód 107:mej rocz. 
nicy bitwy o Olszynkę Grochowską. 

Po nabożeństwie w kościele przy ul. 
Chłopickiego Związki b. wojsko» 
wych i organizacje społeczne. poprze 
dzane przez orkiestrę szkolną gimna- 
zjum im. gen. Jasińskiego, wyruszyły 
pochodem na miejsce historycznej bi- 
twy o Olszynkę. Ze stopni grobowca 
poległych w tej bitwie wygłosił okolicz- 
nościowe przemówienie prezes towarzy 


Dar dla muzeum historycznego 
miasta Lwowa. 


Znany przez długie lata szerokim sfe" 


rom naszego miasta miłośnik muzyki i 
pieśni polskiej śp. dyr. Dionizy de Fal- 
va Toth, związany był najserdeczniej: 
Szymi węzłami i powinowactwa j do- 
zgonnej przyjaźni z wielkim kompo- 
zytorem i pieśniarzem polskim, pierwe 
szym krytykiem muzycznym Lwowa — 
Stanisławem Niewiadomskim 

Na skutek ostatniej woli śp. Totha 
wszystkie pozostające w jego posiada: 
niu pamiątki osobiste i archiwaria zwią 
zane z lwowskim okresem życia į dzia: 
łalności Stanisława Niewiadomskiego, 
obecnie zostały oddane przez p. Anie- 
lẹ Tothową do zbiorów Muzeum Hi: 
Storycznego m Lwowa Dar ten obej- 
muje obiekty muzealne į archiwalne: 
portrety, ryciny, plakiety, programy 
koncertów lwowskich, sztambuchy, za- 
piski osobiste, papiery ojca kompozy: 
tora, Tadeusza Niewiadomskiego, wię: 
źnia politycznego i uczestnika powsta: 
nia z 1863 roku. Jako wnuk i siostrze- 
niec lwowian Noelów i Ziętkiewiczók, 
był Stanisław Niewiadomski posiada: 
czem licznych fotografii i dokumentów 
odnoszących się do tych zasłużonych 
rodzin w dziejach Lwowa XIX wieku. 
Kopalnią wiadomości do dziejów kul- 


ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI 
ESTONII. 


Warszawa, 28. 2. (PAT.). Z okazji 
20:tej rocznicy niepodległości Estonii 
odbyła się wczoraj w sali kołumnowej 
Rady miejskiej uroczysta akademia, 
zorganizowana przez towarzystwo pol 
skozestońskie. 


GEN. SKWARCZYŃSKI W WAR. 
SZANVIE. 

Wilno. 28. 2. (PAT.) W dniu wczo: 
rajszym po kilkudniowym pobycie, 
apucit Wilno szef Obozu Zjednoczenia 
Narodowego gen St Skwarczyński. 
C=—— ESEE E E 


PRZESTĘPCA DEWIZOWY. 
Berlin. 28. 2. (PAT.) Z Hamburga 


donoszą, że zmarły tam w roku ub. 

przemysłowiec Paweł Kroenke dopu- 

Ścił się przestępstw dewizowych na su 
mę 5 i pół miliona inarek. 
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| fotografie muzyków i 


Po dyskusji przystąpiono do głoso= 
wania, Przyjęta została poprawka sen. 
Rudowskiego, zwiększająca ilość etaz 
tów w Ministerstwie W. R. į O. P. W 
związku z tym zostałą zwiększona 
ilość etatów w Bibliotece polskiej w 
Paryżu. W myśl wniosku sen. Kwa: 
Śniewskiego į oświadczenia sen. Rduł: 
towskiego komisja uchwaliła przywró 
cię artykuł 11 ustawy skarbowej 
brzmienie według projektu rzadowego. 

Ustawa skarbowa została przyjęta 
wraz z preliminarzem budżetowym jiez 
dnogłośnie. 


—— 2 


stwa przyjaciół Grochowa kpt. Lubec- 
ki. który następnie wezwał obecnych 
da uczczenia pamięci poległych chwilą 
milczenia Z kolei weterani 1863 r. por. 
M. Wandalli i Milczarski zapalili przed 
grobowcem wieczną lampę, ufundowa» 
ną przez cech blacharzy, po czym przed 
stawiciele związków i organizacyj zło: 
żyli na grobowcu wieńce. 

Uroczystość zakończyła się odegra: 
niem przez orkiestrę „Warszawianki“. 


tury Lwowa kilku dziesięcioleci, jest 
wchodząca w skład daru koresponden- 
cja Stanisława Niewiadomskiego, obfi- 
tująca w listy najznakomitszych posta: 
ci polskiego Świata muzycznego i lite: 
rackiego: Jana Galla, Mieczysława 
Karłowicza, Marii Konopnickiej, Wan 
dy Landowskiej, Piotra Maszyńskiego, 
Henryka Melzera, Zygmunta Noskow: 
skiego, Henryka Opieńskiego, Ignace- 
go Paderewskiego, Roberta  Perutza. 
Marceliny Sembrich:Kochańskiej, Zyg- 
munta Stojowskiego, Józefa Śliwińskie: 
go, Kazimierza Tetmajera, Maryli 
Wolskiej, Władysława Żeleńskiego i 
innych. Całość daru uzupełniają liczne 
śpiewaków za: 
równo polskich jak i zagranicznych 
domkumenty osobiste St. Niewiadon.- 
skiego, pozwalające ustalić  najściślej 
jego koleje życia oraz troskliwie przez 
pp. Tothów gromadzone wysinki z cza 
sopism złączone treściwie z twórczo» 
ścią kompozytora i działalnością peda- 
gogiczną St. Niewiadomskiego, nietyl- 
ko wybitnego muzyka, ale i pisarza wy 
sokiego lotu, który całym swym serz 
cem przywiązony był do Lwowa. mia: 
sta, którego sławy  kultualnej przez 
długie lata magna pars fuit 


Z WALK W HISZPANII. 
Talavera dela Reina. 28. 2. (PAT). 


Oddziały rządowe ponawiały w dniu 
wczorajszym ataki na pozycje pos 
wstańcze w pobliżu Costa della Per: 
«ice, lecz zostały z łatwością odparte, 
porzucając na placu boju dwa czołgi 
pochodzenia sowieckiego. Oddziały 
powstańcze przeszły do kontrataku i 
przetrzebiły cofające się w rozsypce 
wojska nieprzyiacielskie. 


KONGRES POLAKÓW W. BERLI- 
NIE.. 


Berlin, 28. 2. (PAT). Przygctowa: 
nia do Kongresu Polaków w Nieme 
czech, który odbędzie się 6 marca 
w Berlinie, są w pełnym toku. Kon: 
gres obradować ma w największ 
teatrze berlińskim „Theater des Vol. 
kes“ którego widownia liczy 5000 
miejsc. 
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Pr ad sda: ci ids „IZ 
„Dni Kolonialne* 
we Lwowie. 


Ligą Morska i Kolonialna urządza 
na terenie całej Polski w okresie od 7 
do 13 kwietnia b. r. „Dni kolonialne". 
W związku z tym odbyło sie onegdai 
zebranie obywatelskie, celem ukoansty: 
tuowania się Komitetu „Dni kolónial= 
nych“, 

Zebranie zagaił prezes Okręgu lwow 
skiego Ligi Morskiej į Kolonialnej 
prof. dr. Niemczycki, przedstawiając 
zebranym ideę urządzenia „Dni kolo- 
nialnych*, poczym delegat Zarządu 
Głównego z Warszawy” p. Czesław 
Uhma nakreślił zebranym rozwój ideii 
kolonialnej w Polsce. 

Z kolei prof. dr Niemczycki, przew. 
zebrania, podał do wiadomości, że pro 
tektorat honorowy nad „Dniami kolo= 
nialnymi" przyjął p. wojewoda lwowski 
Alfred Biłyk. Następnie wybrano koz 
mitet honorowy złożony z dostojni- 
ków państwowych, kościelnych i świe 
ckich oraz komitet wykonawczy z wiz 
ceprezydentem Weryńskim i prof. dr. 
Niemczyckim na czele, oraz sekcje: 
organizacyjną (przew. dr. J[embow» 
ski), propagandową (przew. red. Kos 
złowski( finansową, gospodarczą 
(przew. dyr. Jasiński) i młodzieżową 
(dr. Ziemnowicz). Na zakończenie ze: 
brania odczytany został program „Dni 
kolonialnych". 


ANGLICY INSTRUUJĄ EGIP- 
CJAN. 

Aleksandria, 28. 2. (PAT). Na 
kontrtorpedowcach angielskich, sto- 
jących w Aleksandrii, zaczęły się 
ćwiczenia oficerów i żołnierzy egip 
skiej straży nadmorskiej w obcho» 
dzeniu się z minami i wyławianiu ich 
z morza. Ćwiczenia mają trwać 2 mie 
siące. Admiralicja angielska zapro- 
ponowała rządowi egipskiemu na» 
bycie czterech starszych trawlerów 
Przyjęcie tej oferty napotyka jed- 
nak na pewne trudności wobec mi» 
lionowych wvdatków, obciążających 
skarb egipski z tytułu wykonywania 


umowy z Anglią. 


POPYT NA „MEIN KAMPF“ 
W PARYŻU. 


Berlin. 28. 2. (PAT.) Prasa niemiece 
ka donosi z Paryża, że w związku z 
zainteresowaniem wywołanym mową 
kanclerza Hitlera, wygłoszoną ostat- 
nio w Reichstagu, zakupiono w Pary- 
żu w ciągu jednego dnia przeszło & ty- 
sięcy egzemplarzy ksiązki „Mein 
Kampf“ 


ŻĄDANIA WŁOCH. 

Rzym. 28. 2. (PAT). W związku 2 
obiegającymi w dalszym ciągu w pra- 
Sie międzynarodowej pogłoskami o 
warunkach finansowych jį terytoria]. 
nych, które Włochy miały jakoby po» 
stawić przed podjęciem rokowań z 
W. Brytanią, agencja Stefani na pod: 
Stawie informacyj z miarodainych źró 
deł włoskich, stwierdza, że pogłoski 
tego rodzaju pozbawione są wszelkiej 
podstawy, 
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Program ran"... 


Wtorek, | marca. 
Godz. 6.15: Audycja poranna. 
11.15: Audycja dla szkół.. 11.57: Sygma! 
czasu. 12.03: Audycja południowa. 13,45: 
Płyty. 14: Orkiestra 14 pp. uł. 14.25; Płyty, 
15: Gawęda regionalna. 15.30: Wiad. gosp. 
15.45: Audycja dla dzieci. 16.05: Przegląd 
aktualności finans owo-gosp. 16.15: Audy: 
cja muzyczno słowna. 16.50: Pogadanki. 
17: Pogadanka. 17.15; Orkiestra PP. 17.50: 
Pogadanka. 18: Wiad. sport. 18.10: Poga- 
danka 18.20: Płyty. 18.35: Pogadanka. 19: 
Wieczór fraszek. 19.30: Kapela ludowa. 
19.50: Pogadanka. 20: Koncert. 20.45: Dzien 
nik wieczorny. 21: Wieczornica taneczna. 


n ww Z _ i "| 
Giełda z dnia 28 lutedo. 


WARSZAWA — GIEŁDA PIENIĘSNA. 
Dewizy: Belgia 89.50, Berlin 213.07, Am» 
sterdam 295. 30, Kopenhaga 118.45, Londyn 
26.47 N. Jork czeki 5.26 i siedem ósmych, 
kabel 5.27 i jedna Ósma, Oslo 132.95, Pa- 
ryż 17.27, Praga 1850, Sztokholm 136.45. 
Zurych 122.60, Mediolan 27.81. Fapiety 
państwowe: wewn. 66.25 inwest. 83.63, kon 
wersyjna 69.25, kai. 67.50, prem. dolar. 
43.20, konsolidac, Akcje: Bank Polski 
112, "Węgiel 32.25. ca 63.50, Norblin 
79, Ostrowiec 56.75, Starachowice 39.85. 


LWÓW — GIEŁDA ZBOŻOWA 
Pszenica obrót 741 ton, żyto 286, jęcze 
mień 112, owies 13. Obrót ogólny 2.784 t. 


Lwów, 
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Uroczyste ogłoszenie nowej konstytucji 
Rumunii. 


Bukareszt. 28. 2. (PAT.) Wczoraj w sa 
litronowej pałacu królewskiego oaby: 
ła się w obecności króla uroczystość o- 
głoszenia nowej konstytucji. Przy tvm 
historycznym akcie asystow.i ks. Mie 
chał, rząd generalicja, przedstawiciele 
trybunalu kasacyjnego i Rady ustawo= 
dawczej. 

Miron Cristea, 
wyników ples 


Premier patriarcha 
odczytał sprawozdanie z 
biscytu. 

Po oświadczeniu premier i członkos 
wie rządu składają przysięge na nową 
konstytucję, po czym zabiera głos kró! 
Karol: 

„Newa konstytucia —  oświdcza 
król -- wvpływa z konieczności narar 
dowej Dlugo w swym własnym su» 
mieniu rozważałem zagadnienia nowe? 
kanstytncii Również moi doradcv, któ 
rzy wraz z moim vicem królem Ferdy- 
nandem stworzvli Rumunię, zastana: 
wial: się nad ta sprawa Zapytaliśmy 
obvwateli naszego kraju, którzy za- 
twierdzili z wielkim entuzjazmem nowa 
konstytucie Nanełniło to me serce wiel 
ka radnścia la sam. jako monarcha 
jestem pierwszym, którego konstvtucja 
wjaże į bedę jei pierwszym strażnikiem 
dla dobra narodu rumuńskiego“. 

Nastepnie nrzemówił premier patriar 
cha Miron Christea. 


(ZE. rak RW | WW "NK 
AKADEMIA KUCZCI A.STRUGA 


Warszawa, 28, 2. (PAT). Wczoraj w 
południe w Teatrze Narodowym od: 
była się uroczysta Akademia ku czci 
Andrzeja Struga urządzona staraniem 
oddziału warszawskiego Zw Zaw, Li- 
teratów polskich. 


DE O e E 


ZATOPILI 4000 CHINCZYKÓW. 

Tokio. 28. 2. (PAT.) Agencja Domei 
donosi, że na froncie na południe od 
kolei Tientsin—Pukou 4000 Chińczy* 
ków, którzy zbiegli na dżonkach, zoz 
stała przez artylerię japońską zatopioe 
nych, 


Premier złożył w zakończeniu kró. 
lowi hołd i uznanie całego narodu. 

Król Karol zabrał jeszcze raz głos i 
in. in. powiedział: 

Włoscianie, robotnicy i pracownicy 
umysłowi, będą reprezentowani w par 
lamencie w swych działach pracy, bę: 
dą oni mogli przemawiać w obronie 
swych interesów. Ten kto pracuje i wy 


twarza, będzie mógł zabierać głos w 
sprawach politycznych". 
W zakończeniu król podziękował 


wszystkim tym. którzy współpracowali 
z nim nad dziełem zjednoczenia naro: 
dowego i wzniósł okrzyk na cześć Ru: 
munii, podchwycony z entuzjazinem 
przez obecnych. 


* Iwanowa, 


„UAŻEŁA LwWUWŚRA* Nr. 47 z dnia 1 marca 1938 r. 


Sukcesy rządu Bułgarii. 
Odezwa przed wyborami do pariamentu. 


Sofia, 28. 2. (PAT). W związku 
ze zbliżającymi się wyborami do ciał 
ustawodawczvch, które odbędą się 
po raz pierwszy od 1935 r., rząd 
zwrócił się do wyborców z apelem, 
w którym przypominając opłakaną 
sytuację wewnętrzną, jaka istniała 
przed kilku laty w okresie rozwiel- 
moznionego partyjnictwa, zażnacza, 
że pierwszą troską gabinetu Kicsse 
z chwilą objęcia władzy 
w listopadzie 1935 r., była konsoli- 
dac'a pokoju zewnętrznego i przy- 
wrócenie ładu wewnątrz kraju. Ode: 
zwa przedstawia w zarysie dzieło, 


| dokonan: w ciągu dwuch ostatnich 


Votum zaufania dla rządu Chautemps'a. 


Paryż. 28, 2, (PAT), Debata nad po 
lityką zagraniczną dałą rządowi wię- 
kszość liczniejszą nawet, niż mówiły 
to kuluarowe optymistyczne oblicze- 
nia. Zarówno oklaski. akie zbierał 
min. Delbos, a w szczególności pre- 
mier Chautemps, jak i głosy, które 
padły za votum zaufania zarysowują, 
jak wskazują w kuluarach parlamen: 
tarnych, najbliższą większość rządo- 
wą, Poza bowiem grupami Frontu Lu- 
dowego głosowało za rządem kilka 
grup centrowych, a w tym większa 
część stronnictwa t. zw. Alliance De- 
mocratique, na której czele stoją b. 
prem. Flandin i b. min, Reynaud, 

Triumfatorem całej debaty był min. 
Reynaud, który apelował do poczucia 


i 


sily Francji i starał się przekonać Izbę 
o tym, że Francja posiada daleko wię: 
kszy kredyt i rozporządza większymi 
siłami, aniżeli sobie z tego zdają spra- 
wę sami Francuzi. Przemówienie b 
min. Revnaud, który wskazywał, że 
Francja może polegać na swoich so- 
jusznikach oraz przypomniał ol: 
brzymie wyniki osiągnięte przez Fran: 
cię w czasie wojny Światowej, przyta- 
czając. że Francję tę wojnę rozpoczęła 
zaledwie z 300 samolotami „a gdy skoń 
czyła ją posiadała 30.000 samolotów 1 
dzięki wysiłkom wewnętrznym zdo- 
była się na rozwinięcie olbrzymiej i 
zwycięskiej siły przyjęte zostało przez 
całą Izbę z entuzjazmem. 


Trzy tendencje polityczne. 


Paryż, 28. 2. (PAT.) W debacie 
polityce zagranicznej znalazły swój wy 
raz trzy tendencje polityczne: 

Pierwsza tendencja. którą reprezen- 
tował b. prem. Flandin, wyrażała się w 
dążeniu do całkowitego dostosowan:a 
polityki Francji do linii Londvnu ; do 
nawiązania przez Francję natychmiast 


Moskwa, 25. 2. (PAT.) Dnia marca 
przed kolegium wojennym nalwyższe: 
go sądu ZSRR. rozpocznie się olrzy: 
mi proces polityczny. Na ławie pod> 
sadnych zasiądzie 21 osób; Bucharin 
(b. nacz. red. „Izwiestii“), Ryk »w (b. 
kom. łaczności), Jagoda (szef. G. P. 
U), Krestinski (zast. Litwinowa), Rar 
kowski (b. amb.), Rosenholc (t. kom. 
handlu zagr.), Iwanow:Czernow (b. 
kom rolnictwa), Grinko (b. kom fi- 
nansów), Zieliński, Bessonow, lkras 
mow. Chodzajew:Fajzylla, Szarangos 


wicz Zubarow, Bułanow. Lewin (ls: 


karz, który podpisał autopsje Ordzo: 
nikidza), Pletnikow (lekarz profesor), 
Kozakow, Maksymow i Kriuczkow. — 
Wszyscy ci podsądni oskarżeni są 0 
szpiegostwo, szkodnictwo. dvwersię, te 
ror, osłabianie siły wojennej ZSRR 
prowokowanie wojny, i t. d. 

Poza tym, stoia oni nad zarzutem 0: 
trucia Kujbyszewą (przewodniczące.o 
Gosplanu), Miedzyńskiego i Gorskie: 
ga przy pomocy lekarzv Kewina, Ko- 


o | bezpośrednich rozmów z 


zakowa, Winogradowa i prof Pletnio- | 
, przeciwko 2. votum zaufania dla rza- 
dn Chautemps 


Wa. 


Ogłoszenia urzędowe. 


LICYTACJE. 


Km. 10/38. Obwieszczenie o licytacji nies 
ruchomości. Komomik Sądu grodzkiego w 
Ustrzykach Dolnych, Stanisław Leszczyń- 
ski, urzędujący w Ustrzykach Dolnych, ma: 
jący kancelarię w Ustrzykach Dolnych, przy 
ul. 29 Listopada 112, na podstawie art. 676 
i 679 kpc. podaje do publicznej wiadomos 
ści. że dnia 21 kwietnia 1938 o godz. 10<ej 
w Ustrzykach Dolnych odbędzie się sprze 
daż w drodze publicznego przetargu nale- 
żącej do dłużnika egz. Szymona Goldwen, 
dera w Ustrzykach Dolnych na rzecz To» 
warzystwa Zaliczkowego w Lesku, nieru: 
chomości, a to: 55/80 cz. real obj. iwh, 201 
ks. gr. gm. kat. Ustrzykii Dolne, w skład 
których wchodzą dwie parcele, budowlana, 
na krórej stoi pobudowany dom drewnia; 
ny. w stanie średnio dobrym, wraz z przy- 
należnościami bliżej w protokole opisu za; 
podane, oraz ogród © łącznym obszarze 
4 a. 18 m kw. Realność lh gna ma kw; 
dzoną księgę gruntową, ra jest przecho+ 
wang URE Ksiąg Gruntowych przy 
Sadzie grodzkim w Ustrzykach Dolnych. 
Nieruchomość oszacowana została na sumę 
6.328.30 złotych, cena zaś wywołania wy: 
nos; 4.74621 złotych. Przystępujący do 
przetargu obowiązany jest złożyć rękoj- 
mie w wysokości 632 złotych 83 groszy. 
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo 
w takich papierach wartościowych bądź 
ksażeczkach wkładkowych insrytucy w 
których wolno umieszczać fund. osób mało; 
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzech czwartych części ceny 
tełdowci. Przy licytacji bedą zachowane 
ustawowe warunki licytacyjne, o ile dos 
do:kowym publicznym obwieszczeniem nie 
bedą podane do wiadomości warunki od- 
micnne. Prawa osób trzecich nie będą przts 
szkodą do licytacji i przysądzenia własno» 
"$c na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli 


osoby te przed rozpoczęciem przetargu niť 
złożą dowodu, że wniosły powództwo 0 
zwolnienie nieruchomości lub jej części od 
egzekucji, że uzyskały postanowienie wła» 
ściwego Sądu, nakazujące zawieszenie egzes 
kucjii W ciągu dw ostatnich tygodri 
przęd licytacją wolno oglądać nieruchomość 
w dni powszednie od godziny 8-ej do 15=€i, 
akta zaś postępowania egzekucyjnego można 
przeglądać w Sądzie grodzkim w Ustrzys 
kach Dolnych, ul. Rynek sala Nr. 7. 


Komornik Sądu Grodzkiego. 607K 


Km. 295/37. Obwieszczenie © licytacji 
nieruchomości, Wierzyciel: Towarzystwo 
Zaliczkowe i Kredytowe w Rzeszowie 


przez pełnom. Dra K. Wilusza lub Dra B. 
Wilusza, adw. w Rzeszowie. Dlużnicy: Dos 
rota z Kuźniarów Trojnarowa w Albigowej 
Nd. 236, Jędrzej Trojnar, syn Franciszka w 
Albigowej. Komornik Sądu grodzkiego w 
Łańcucie, Stanisław Wojnarowicz, mający 
swą kancelarię w Łańcucie, przy ul. Grune 
waldzkiej Nr. 6 na podstawie art. 676 i 679 
kpc. podaje do publicznej wiadomości, że 
dnia 28 kwietnia 1938 o godz, lOstej w Są- 
dzie grodzkim w Łańcucie biuro Nr 29 oda 
będzie się sprzedaż w drodze publicznego 
przetargu należących do dłużników nastę: 
pujących nieruchomości: A) Całej nieru: 
chomości obj. lwh. 757 ks. gr. gm. kat. Al- 
bigowa, dłużnika Jędrzcja Trojnara własz 
nej. Nieruchomość ta jest polem ornym, 
składa się z parc. gr. 552/1, 1031/5, 1031/3 
i 1031/15 oraz parc. gr 1031/9 o łącznym 
obszarze 1 morgi i 486 sążni kwadrato- 
wych, Na nieruchomości tej rośnie w czę: 
ści pszenica, a w części komiczyna. Nieru» 
chomość ta została oszacowaną na kwotę 
3.325.37 zł., sprzedaż zaś rozpocznie się od 
ceny wywołania tj. od kwoty 2.494.02 zł. 
B) 4/12 części nieruchomości obj. lwh 759 
ks. gr gm. kat. Albigowa, dłużnika Jędrze- 
ja Trojmara własnych. Nieruchomość ta jest 
pastwisikiem i! składa się z parc. gr. 541 o 
obszarze 200 sążni kwadrat. 4/12 części tej 


Berlinem i 
Rzymem. 

Druga tendencja, ktorej dał wyraz 
deputowany komunistyczny Peri de- 
magałą się wzmocnienia paktu francu- 
skozssowieckiego, oraz ostrego przeciw 
stawienia się Francjj państwom totali- 
tarnym, 

Trzecią tendencję sformułował b. mi- 
nister Reynaud, nawołując do poparcia 
wytycznych polityki francuskiej, na po 
czucju własnej siły, na sojuszach fran: 
cuskich, na prowadzeniu aktywnej poz 
lityki, strzegącej równowagi w Euro: 
pie. 

Rząd w swoich sformułowaniach 
podkreślił decyzję utrzymania obecnej 
linii politycznei i wierności dotychczaż 
sowyin zasadom, zaliczając do nich so: 
lidarność z Anglią i wierność soju: 
szom. 

Paryż. 28. 2, (PAT). W zakończeniu 
debaty nad polityką zagraniczną Izba 
denutowanych uchwaliła 439 głosami 


nieruchomości zostały oszacowane na kwos 
tę 33 zł. 33 gr., sprzedaż zaś rozpocznie się 


od ceny wywołania tj, od kwoty 25 zł. C) 
Całej nieruchomości obj. twh. 768 ks gr. 
gm. kat. Albigowa, dłużniczki Doroty x 
Kuźniarów Troinarowej własnej. Nierucho; 
iność ta jest gruntem ornym, składa się z 
parc. gr. 1058 i 1059/1 o obszarze 1 morgi 
i 1.434 sążni kwadratowych. Na części tei 
nieruchomości rosną młode drzewa brzo- 
zowc. Nieruchomość ta jest zorana i przy» 
gotowana pod zasiew jary. Nieruchomość 
ra została oszacowaną na kwotę 3,833 zł. 
50 gr., sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny 
wywołania tj. od kwoty 2.875 zł. 11 gr. D} 
Całej nieruchomości obj. lwh. 850 ks. gr, 
gm. kat, Albigowa, dłużniczki Doroty z 
Kuźniarów Trojnarowej własnej Część tej 
nieruchomości jest zalesioną młodemi drze- 
wami sosnowemi, świerkowemi i grabami, 
reszta tej nieruchomości jest polem ornym. 
Nieruchomość ta składa się z parc. gr. 
974/13, 977 i 980/9 oraz 984/7 i ma obszaru 
2 morgi į 1.061 sążni kwadratowych. Na 
części ornej rośnie żyto i pszenica, a reszta 
tej części jest zorana pod zasiew plonów 
jarych, Nieruchomość ta została oszacowa: 
ną na kwotę 4.849.24 zł.,*sprzedaż zaś TOt+ 
pocznie się od ceny wywołania tj. od kwo- 
ty 3.63693 zł. E) 9/200 części nieruchomo: 
ści obj. lwh. 858 ks. gr. gm. kat. Albigowa. 
dłużniczki Doroty z Kuźniarów Trojnaro- 
wej własnych. Nieruchomość ta stanowi 
drugi polne i składa się z parc. gr. 2574 i 
2577 o łącznym obszarze 990 sążni kwadra, 
towych. 9/200 części tej nieruchomości z0ż 
staly oszacowane na kwotę 12,37 zł. sprze: 
daż zaś rozpocznie się od ceny wywołan'a 
ti. od kwoty 9,27 zł. F) 10/40 części nieru: 
chomości obj. lwh. 1410 ks. gr. gm. kat. 
Albigowa dłużniczki Doroty z Kuźniarów 
Trojnarowej własnych. Nieruchomość ta 
stanowi również drogi polne i składa się 
z parc. gr, 2578/2 o obszarze 255 sążni 
kwadratowych. 10/40 części taj nierucho- 
mości zostały oszacowane na kwotę 1595 
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: giełdowe:. 


lat przez rząd bLtory zwiększy! pres 
stiz władzy, przywrócił równość 
wszystkich przed prawem i stworzył 
atmosferę pojednaria pozwalającą 
narodowi zająć się spakojną pracą. 

Mówiąc c pol'tyce zagranicznej, 
odezwa podkreśla, że rząd ze szczee 
gólną troską starał się i stara się na» 
dal nawiązywać przyjazne stosunki 
ze WwSzys:kim państwami, a zwłasz. 
cza z sąsiadami. Ta szczera i lojalna 
polityka Bułgarii, przywróciła i 
wzimogła zaufanie w stosunku do 
niej, zaś pakt wieczystej przyjaźni z 
Jugosławią przyczynił się do zwięk- 
szenia bezpieczeństwa Bułgarii i kon 
solidacji pokoju na Bałkanach. 

W dziedzise tinansowej, dzięki 
oszczędnej polityce i  wprowadzo» 
nym ograniczeniom, rząd zdołał zam- 
knąć dwa ostatnie okresy budzeto» 
we nadwyżką dichedów, wynoszącą 
z górą mila'd iewów podczas gdy 
w chwili objęcia w:adzy istniał defi» 
Cyt w wysokuśc: półrtcra miliarda le: 
wów. Rząd przeprowadził szereg ro» 
bót publicznych na sumę z górą 600 
milionów lewów, znajdując zarazem 


niezbędne środki na  zaopatizenie 

armii. Mad 
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Wiedeńscy 


Chłopcy śpiewacy 


W sali Polskiego Tow. Muzycznego 
wystąpili z koncertem wiedeńscy chło: 
pcy śpiewacy. Program składał się z 
pieśni kościelnych, z  jednoaktówki 
„Próbą operowa”, odegranej w kostiu 
mach, oraz z pieśni niemieckich. W 
programie umieszczono także „Rumuń 
ską pieśń ludową", której jednak nie 
odśpiewano, 

Wiedeńscy chłopcy występowali iuż 
u nas kilkakrotnie, zyskując sobie i 
swojemu kapelmistrzowi Leopoldowi 
Weiningerowi zasłużone uznanie z po- 
wodu pierwszorzędnego wyszkolenia. 
W programach dotychczasowych nie 
umieszczono nigdy pieśni polskiej, na: 
tomiast na występy w Rumunii przy: 
gotowano pieśń rumuńską. Jest to pe- 
wne lekceważenie nas, które nie powin 
no się w przyszłości powtórzyć i o tym 
muszą pamiętać inicjatorzy tych kon: 
certów. 

Ostatni koncert zaczął się z przeszło 
godzinnym opóźnieniem, gdyż chłop« 
cy wprost z pociągu przyjechali na saz 
lę koncertową, odbiło się to ujemnie 
na wykonaniu, albowiem niektóre głoe 
sy wykazywały przemęczenie, Publiczs 
ność dość cierpliwie czekałą na począe 
tek koncertu. Zast. 


zł., sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny 
wywołania tj. od kwoty 11.94 zł. G) Całej 
nieruchomości obj. lwh. 1415 ks. gr. gm, 
kat. Albigowa, dłużniczki Doroty z Kużźe 
niarów Trojnarowej własnej. Nieruchomość 
ta jest gruntem ornym i składa się z parc, 
gr. 991/2, 992/1, 994/2, 995/3, 996/5. 996 4. 
999/6, 995/4, 996/1 i 999/7 o łącznym obsza; 
rze 2 mórg i 601 sążni kwadratowych. Na 
części tej nieruchomości rośnie żyto a na 
części pszenica, a na części koniczyna. Nice 
ruchomość ta została oszacowaną na kwotę 
3.502 zł, sprzedaż zaś rozpocznie się od 
ceny wywołania tj. od kwoty 2.626.65 zł. 
Wszystkie powyższe nieruchomości maią 
urządzoną księgę gruntową w Sadzie grodz 
kim w Łańcucie. Przystępujący do przetar: 
gu obowiązany jest złożyć rękojmię odno- 
śmie a) do nieruchomości lwh. 757 gn Al- 
bigowa w kwocie 333 zł., b) do 4/12 części 
nieruchomości lwh. 759 gm. Albigowa w 
kwocie 3,40 zł., c) do nieruchomości lwh. 
768 gm. Albigowa w kwocie 384 zł., d) do 
nieruchomości lwh. 850 gm. Albigowa w 
kwocie 485 zł, e) do 9/200 nieruchomości 
lwh. 858 gm. Albigowa w kwocie 1.30 zł., 
f) do 10/40 części nieruchomości łwh. 1410 
gm. Albigowa 160 zł., g) do nieruchomeści 
Iwh. 1415 gm. Albigowa w kwocie 351 zł. 
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albn 
w takich papierach wartościowych wądź 
książeczkach _ wkładkowych instytucyj, w 
których wolno umieszczać fundusze mało» 
letnich, Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzech czwartych części ceny 
Przy licytacji będą zachowane 


; stawowe warunki licytacyjne, o ile dodat: 
' kowym publicznym obwieszczeniem nie bę: 


da podane do wiadomości warunki ode 
mienne. Prawa osób trzecich nie będą prze, 
szkoda do licytacji i przysądzenia własno- 
&ci na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli 
osoby te przed rozpoczęciem przetar'u nie 
złożą dowodu, że wniosły powództwo o 
zwołnienic nieruchomości łub jej «zęści cd 
egzekucji i że uzyskały postanowienie wła, 
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ściwego Sądu nakazujące zawieszenia cgze. 
kucji W ciągu dwóch ostatnich tygodni 
przed licytacją wolno oglądać nieruchomość 
w dni powszednie od godziny 8ej do l8zej, 
akta zaś postępowania egzekucyjnego można 
przeglądać w Sądzie grodzkim w Łańcuce 
biuro Nr, 29. 

Ksunornik Sądu Grodzkiego. 

Łańcut, 15 lutego 1938. 


Km. 754/37. Strona zobowiązana ks. Jan 
Turkiewicz Edykt licytacyjny oraz wezwa» 
nie do zgłoszenia wierzytelności. Na wnio« 
sek strony egzekwującej Berla Mandla od- 

ie się dnia 5 kwietnia 1938 o godz. 9 
przedpoł. w biurze Nr. 23 na zasadzie za- 
twierdzonych warunków licytacja następu+ 
jących rsalności: Ks. gr Podmichałowce. 
Whi. 206. Oznaczenie realności: per. lk. 
238, 259, 413, 431, 450, 452, 454, 462; 467; 
482/2, 458/1, 497/1, 520, 532, 551, 576, 
1103/2, 559, 483, 484 Wartość szacunkowa 
wraz z przynależ. 12.075 zł. Najniższa o- 
ferta 8.050 zł. Ks gr. Podmichałowce. Whl. 
135. Pb. 1, 3, 6, pgr, lk. 2, 3, 4, 241, 242 
247, 384/4, 575/t, 577/1, 266, 474. Wartość 
szacunkowa wraz z przynałeż. 100.593 zł. 
Najniższa oferta 67.062 zł 32 gr. Do real- 
ności whl. 135 ks. gr, gm. Podmichalowce 
należą następujące przynależności a to: bu: 
dymki mieszkalne, budynki gospodarcze itd. 
opisane w protokole ocenienia z dnia 17 
stycznia 1934 oszacowane na $87.568 zł. Po- 
niżej najniższej oferty sprzedaż nie nastapi. 

Komornik Sadu Grodzkiego. 


Bursztyn, 25 lutego 1938. 


Km. 681/37 i 988/37 Obwieszczenie o li: 
cytacji ruchomości. Komornik Sądu grodz» 
kiego w Sokalu Bolesław Dyoniziak, ma: 
jący kancelarię w Sokalu przy ul. Kościu: 
szki Nr, 79 na podstawie art. 602 kpc. po- 
daje do publicznej wiadomości, że: 1) dnia 
16 marca 1938 r. o godz. 11:ej w Boratynie 
kol. odbędzie się l+sza licytacja ruchomo» 
ści należących do Jana Bodnara i Heleny 
z Makuchów Bodnar, składających się ze 
stodoły drewnianej krytej słomą dylowanej 
na słupach o wymiarach 12x8x3 mtr. z przy 
budówką przeznaczony na pomieszczenie 
zwierząt domowych, budyneczka drewnia: 
nego jako kurnika i studni betonowej o 13 
kręgach, oszacowanych na łączną sumę 
1000 zł. oraz 2) dnia 17 marca 1938 r, o 
godz. 12-ej w Uhrynowie odbędzie się 2ga 
licytacja ruchomości, należących do Eusta» 
chego Włodzimierza Zenona 3 im. Ścibor 
Rylskiego, składających się z 3 stemt psze» 
nicy, oszacowanych na łączną sumę 9.000 
zł. Ruchomości można oglądać w dniu liz 
cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo» 


nym. 
Komomik Sądu Grodzkiego. 
Sokal, 25 lutego 1938, 


III. Km. 633/36. Obwieszczenie. Komor, 
nik Sądu grodzkiego w Kołomyi rewiru III, 
urzędujący w K yi przy ul. Kraszew- 
skiego Nr. 14 na zasadzie art. 679 kpc. obs 
wieszcza, że w dniu 12 kwietnia 1938 o 
godz. 8,30 rano w sali posiedzeń Sądu 
grodzkiego w Kołomyi Nr. 69 odbędzie się 
sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomo» 
ści, a w szczególności z realności obi. whl. 
144 ks. gr. dla I, dz. m. Kołomyi, składają» 
cej się z pbud. lkat. 149 i z pbud Ikat. 
151/1, stanowiącej własność Samsona lwa» 
niera s. Simdla, położonej przy pl. Piłsud- 
skiego pod 1. orj. 14 oraz przy ul. Zale» 
skiego pod | orj. 3. Nieruchomość powyż» 
Sza ma urządzoną księgę hipoteczną w Są: 
dzie okręgowym jako hipotecznym w Kos 
łomyi. Na pbud, 149 znajduje się budynek 
czynszowy, jednopięmowy, murowany o- 
znaczony |. orj. 14 pl. Piłsudskiego, zaś na 
pbud. 151/1 znajduje się również budynek 
jednopiętrowy, czynszowy murowany, Os 
znaczony l. orj. 3 ul. Zaleskiego. Realność 
powyższa położona jest w centrum miasta, 
w dzielnicy wybitnie handlowej i składa 
się z przynależności szczegółowo "wskazae 
nych w protokole opisu i oszacowania z 
3 lipca 1936. Powyższa nieruchomość osza: 
cowana została na sumę zł, 81 734.91. Sprze 
daż zaś rozpocznie się od ceny wywołania 
tj. od kwoty zł. 61.301.18. Licytant przy 
stępujacy do przetargu powinien złożyć Tę- 
kojmię w gotowiźnie w kwocie zł. 8.173.50 
albo w takich papierach wartościowych 
bądź książeczkach wkładkowych instytucyj, 
w których wolno umieszczać fundusze ma» 
łoletnich ı że pap. wart. przyjęte będą w 
wartości 3/4 cz, ceny giełdowej. Przy licytas 
cji bedą ane ustawowe warunki lis 
cytacyjne o ile dodatkowym publicznym 
obwieszczeniem nie będą podane do wia 
dcarości warunki odmienne, że prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do licytacji 
i przysadzenia własności na rzecz nabywcy 
bez zastrzeżeń, jeżcii osoby te przed roz- 
poczęciem przetargu nie złożą dowodu, że 
wniosły powództwo o zwolnienie nieru, 
chomości lub jej części od egzekucji i że 
uzyskały postanowienie właściwego Sądu 
nakazujące zawieszenie egzekucji, że w ciąe 
gu ostatnich 2sch tygodni przed licytacją 
można oglądać nieruchomość w dni pows 
szednie od godziny 8+mej do 18-tej, akta 
zaś postępowania egzekucyjnego można 
przeglądać w Sądzie. 

Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru III. 

Kołomyja, 24 lutego 1938. 617K 


524K 


621K 


613K 


Km. 554/37. Obwieszczenie o licytacji nie 
ruchomości. Komornik Sądu grodzkiego w 
Rymanowie J. Bojarski, podaje do publi. 
cznej wiadomości że dnia 5 kwietnia 1938 
o godz. 9-ej w Sądzie grodzkim w Ryma» 
nowie odbędzie się sprzedaż w drodze pus 
blicznego przetargu, należącej do dłużni: 
ków Marii Nowotarskich Kochańskiej, 
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„GAZETA LWOWSKA“ Nr. 47 z dnia 1 marca 1938 r. 


Piotra i Antoniny Kochańskich, Józefy z 
Kochańskich Główka, Julii z Kochańskich 
Nowotarskiej, Wiktorii z Kochańskich Fors 
nal i Zofii z  Kochanskich Żuraw, jako 
spadkobierców śp. Szymona Kochańskiego, 
położonej w Rymanowie nieruchomości 
obj. whl 658 ks. gr gm. kat. Rymanów, 
prowadzonej przy Sądzie grodzkin w Ry: 
imanowie, składającej się z budynku parte- 
rowego, drewnianego i ogródka. Nierucho» 
mość ta oszacowana została na kwotę 5619 
zł, cena zaś wywołania wynosi kwotę 
4.214 złotych 25 groszy. Przystępujący do 
przetargu obowiązany jest złożyć rękoj- 
mię w kwocie 561 złotych 90 groszy. 
Rękojmię należy złożyć w gotoważmie albo 
w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładkowych  instytucyj, w 
których wolno umieszczać fundusze mału; 
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzech czwartych części ceny 
giełdowej. Przy licytacji będą zachowane 
ustawowe warunki licytacyjne, o ile do, 
datkowym publicznym obwieszczeniem nie 
będą podane do wiadomości warunki od- 
mienne. Prawa osób trzecich nie będą prze» 
szkodą do licytacji i przysądzenia własno» 
ści na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli 
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie 
złożą dowodu, że wniosły powództwo o 
zwolnienie nieruchomości lub jej części od 
egzekucji, że uzyskały postanowienie wła, 
ściwego Sądu, nakazujące zawieszenie egze, 
kucji. W ciągu ostatn. 2 tygodni przed licy- 
tacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8j do 18,ej, ‘kta 
zaś postępowania egzekucyjnego można 
przeglądać w Sądzie grodzkim w Rymano» 


Wio. 

Komornik Sądu Grodzkiego. 
Rymanów, 25 lutego 1938. 605K 
I. Km. 1087/37. Obwieszczenie. Komor- 

nik Sądu grodzkiego w Złoczowie rewiru I. 
obwieszcza, że dnia 19 kwietnia 1938 o goe 
dzinie 9 minut 30 odbędzie się licytacyjna 
sprzedaż 6/8 części realności obj. whl. 54, 
2462 i 2463 gm. kat. Złoczów, Realność obj. 
whl 54 żona w narożu ulic św. Mikos 
łaja i Jagiellońskiej, składa się z pbud. 
162/1 obszaru 1 a. 48 m kw., na które pos 
budowany jest parterowy dom mieszkalny 
z przynależnościami, jak wychodki i kos 
mórki. Realność obj. whl. 2462 tj. pgrt, 
2385/3 o powierzchni 3 a. 94 m kw. i real- 
ność obj. whl 2463 tj. pgrt. 2385/4 o pos 
wierzchni I a. 98 m kw, tworzą jedną całość 
gospodarczą użytkowaną jako zajazd dla 
fur i położone są przy ulicy Tatarskiej, a 
otoczone ze wszech stron parkanem dres 
wnianym. Na parcelach tych znajduje, się 
w części otwarta w części zaś oszalowana 
szop Oraz budka. Sprzedać się mające nie: 
ruchomości stanowią własność Mozesa i 
Sabiny Buczaczerów po połowie, posiadają 
urządzone księgi hipoteczne w Sądzie okrę» 
gowym w Złoczowie į zostały oszacowane 
na kwotę 13.695 zł. 23 gr., a sprzedaż poz- 
pocznie się od ceny wywołania tj. od kwo- 
ty 10.271 zł. 42 gr, Licytant przystępujący 
do przetargu powinien złożyć  rękoj: 
mię w kwocie 1.369 złotych 52 groszy 
w gotowiźnie albo w takich papierach wars 
tościowych bądź w książeczkach wkładko» 
wych instytucji, w których wolmo umiesz- 
czać fundusze małoletnich, Przy licytacji 


zachowane b ustawowe warunki lic 
gda yag i szkodą do licytacji j przysądzenia własno: 


cyjne o ile dodatkowym publicznym ob» 
wieszczeniem nie będą podane do wiedo- 
mości warunki odmienne. Prawa osób trze: 
cich nie będą przeszkodą do licytacji i 
przysądzenia własności na rzecz nabywcy 
bez zastrzeżeń o ile te osoby nie złożą do: 
wodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 
i że zyskały postanowienie właściwego 
Sądu nakazujące zawieszenie postępowania, 
W ciągu ostatnich 2,ch tygodni przed licy» 
tacją wolno oglądać powyższe nieruch. w 
dni powszednie od godz. 8.mej do 18-tej 
akta zaś postępowania można przeglądać 
w Sądzie grodzkim w Złoczowie. Urząd 
Skarb. i Inspektorat Pow. Powszechnego 
Zakładu Ubezp. Wzaj. w Złoczowie jako 
władzę względnie instytucję publiczną po; 
wołaną do aszania należności z tytułu 
podatków i innych danin publicznych upra 
sza się, aby najpóźniej w terminie licytacji 
zgłosiły zestawienie podatków į innych das 
nin publicznych, należnych po dzień licy: 
racji pod rygorem utraty mogącego im słu- 
żyć ustawy pierwszeństwa zaspokojenia. 

Komornik Sądu Grodzkiego. 

Złoczów, 23 lutego 1938, 


= 


609K 


Km. 956/37/5. Obwieszczenie o licytacji 
ruchomości. Komornik Sądu grodzkiego w 
Nisku Mgr. Alfred Weingarten, mający 
kancelarię w Nisku, ul. St. Batorego Nr. 
590 na podstawie art. 602 kpc. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 12 marca 
1938 o godz, Il-tej w Stanach odbędzie się 
l-sza licytacja ruchomości, należących do 
Janiny Jezierskiej, składających się z umes 
blowania salonowego i dywanów, OSzaco: 
wanych ma łączną sumę zł 1460. Rucho» 
mości można oglądać w dniu licytacji w 
miejscu j czasie wyżej oznaczonym. 

Komornik Sądu Grodzkiego. 

Nisko, 25 lutego 1938. 610K 

II. Km. 274/37. Obwieszczenie o licytacji 
nieruchomości, Kemornik Sądu grodzkiego 
w Tarnopolu rewiru II. Tadeusz Paziuk, 
mający kancelarię w Tarnopolu. Pasaż Adle 
ra Nr. 2 na podstawie art. 676 i 679 kpc. 
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
2lago kwietnia 1938 o godz. llsej w Sądzie 

im w Tamopolu sala Nr. 46 odbę- 
dzie się sprzedaż w drodze publicznego 
przetargu należącej do dłużników Salomos 
na Kaczki. Leona Vogla, Wolfa Vogla i Sa» 


lomona Asta w Tarnopolu nieruchomość 1) 
rcaln obj. whil. 4440, 4129/a, 4231/a, 5806 
i 6363 ks. gr. gm kat. Tarnopol wraz z 
młynem krupiarskim, magazynem oraz us 
rządzeniem wewnętrznym młyna przy ul. 


Brodzkiej, oszacowanych na kwotę zł. 
102.305. Cena wywołania wynosi zł. 
76.728.75  Przystępujący do przetargu wis 
nien złożyć rękojmię w wysokości zł. 


10,230.50. 2) realm. obj. whl. 309 i 978, tej 
samej gminy, wraz z domem mieszkalnym 
frontowym i tylnym, przybudówiką, maga- 
zynem zpn. przy ul. Brodzińskiego. Nierus 
chomość oszacowana została na sumę zł. 
20.423, cena zaś wywołania wynosj złotych 
15.317 groszy 25. Przystępujący do prze» 
targu obowiązany jest złożyć rękojmię 
w wysokości złotych 2.042 groszy f, 
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo 
w takich papierach wartościowych bądż 
książeczkach wkładkowych instytucyj, w 
których wolno umieszczać fundusze malo: 
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzecn czwartych części ceny 
giełdowej. Przy licytacji będą zachowane 
ustawowe warunki licytacyjne, o ile do» 
datkowym publicznym obwieszczenicm nie 
będą podane do wiadomości warunki ods 
micnne. Prawa osób trzecich nie będą przes 
szkodą do licytacji i przysądzenia własno, 
ści na rzesz nabywcy ber zastrzeżeń, jes 
żeli osoby te przed rozpoczęciem przetar 
gu nie złożą dowodu, że wniosły powódze 
two o zwolnienie nieruchomości lub jej 
części od egzekucji i że uzyskały postano» 
wienie właściwego Sądu, nakazujące zawie. 
szenie egzekucji. W ciągu ostatnich dwóch 
tygodni przed licytacją wolno oglądać nic, 
ruchomości w dni powszednie od godz. 8sej 
dło 18»tej, akta zaś postępowania egzeku- 
cyjnego można przeglądać w Sądzie grodz 
kim w Tarnopolu, ul Mickiewicza sala 
Nr. 48 

Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru II. 

Tamopol, 23 lutego 1938, 606K 


II. Km. 276/37. Obwieszczenie o I. licy: 
tacji nieruchomości. Komornik Sądu grodz- 
kiego w Sanoku Rewiru II. Józef Bubella, 
urzędujący przy ul. Kościuszki 28 na zasa: 
dzie art. 676 $ 1 i 679 pkc obwieszcza, że 
dnia 15 kwietnia 1938 od godziny 10 rano 
w sali Nr. 33 Sądu grodzkiego w Sanoku 
odbędzie się publiczna licytacyjna sprzedaż 
nieruchomości, położonej w gminie Tyrawa 
wołoska obj. whl. 804 ks. gr. gm. Tyrawa 
wołoska przy Sądzie grodzkim w Sanoku 
prowadzonej Kazimierza Biłasa i Katas 
rzyny Biłas własnej, składającej się z parc, 
gr. 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 
1445, 1546, 1547 į 1548 o łącznej powierze 
chni 8 ha. 01 a. 58 m kw oszacowanej na 
kwotę zł. 8414.60. Cenę wywołania ozna: 
cza się na kwotę zł. 6310.95. W myśl art. 
686 kpc, przystępujący do przetargu obo- 
wiązany jest złożyć rękojmię w kwocie zł. 
841.50 albo w takich papierach wartościo» 
wych bądź ksiażeczkach wkładkowych in, 
stytucyj, w których wolno umieszczać fun- 
dusze małoletnich i że papiery wartościowe 
przyjęte będą w wartości 3/4 części ceny 
giełdowej. Przy licytacji będą zachowane 
ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodat- 
kowym publicznym obwieszczeniem nie bę: 
dą podane do wiadomości warunki od: 
mienne. Prawa osób trzecich nie będą prze, 


ści na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli 
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie 
złożą dowodu, że wniosły powództwo o 


| zwolnienie nieruchomości lub jej części od 


egzekucji i że uzyskały postanowienie właś: 
ciwego Sądu, nakazujące zawieszenie egze- 
kuoji. Nieruchomość wolno oglądać w cią: 
gu ostatnich 2:ch tygodni przed licytacją 
w dnie powszednie od godziny &ej do 
18:ej, akta zaś postępowania egzekucyjne- 
go można przeglądać w Sądzie grodzkim 
w Sanoku. Wszystkie Władze i Instytucje 
publiczne wzywa się, aby najpóźniej w ter: 
minie licytacji zgłosiły zestawienie podat: 
ków i danin publicznych należnych po 
dzień licytacji pod rygorem utraty mogą: 
cego im służyć ustawy pierwszeństwa 
zaspokojenia. 
Komornik Sądu Grodzkiego. 


Rewiru II. 


AMORTYZACJE. 


T. 334/37 Matyldzie Heilpern zaginęły 
dwie książeczki wkładkowe Miejskiej Kom. 
Kasy Oszczędności we Lwowie Nr. 467809 
opiewająca na kwotę 854.14 zł. i Nr. 247050 
opiewająca na kwotę 6.48 zł. wystawione 
obie na nazwisko Matylda Heilperm. Ksiąs 
żeczka Nr. 247050 była wimkulowana. Wzy» 
wa się posiadacza i intercsowanych, by do 
6 miesięcy zgłosili swe prawa Po tym cza- 
sokresie Sad uzna obie książeczki za umo; 
rzone, 


7 


47K 


Sad Okręgowy. 
Lwów, 28 stycznia 1938. 


T. 287/37. Markusowi Fiel we Lwowie 
zaginął kwit zastawniczy wystawiony dla 
wmioskodawcy przez Akcyjny Bank Hipo» 
teczny we Lwowie na okaziciela pod za: 
staw 10 sztuk obligacji 4% premiowej po: 
życzki dołanowej (dolarówek) następują- 
cych numerów: 459.663, 462.696, 586.104, 
600.607, 600.707, 626.026, 774.516, 1,155,017, 
1.156.317, 1.404.137 za pożyczkę w kwocie 
250 zł. Wzywa się posiadacza i interesowa» 
nych. by do 1 roku zgłosili swe prawa. 
Po tym terminie Sąd uzna powyższy kwit 
za umorzony_ 

Sad Okręgowy. 

Lwów, 15 grudnia 1937 


600 


601 


I. 2 Ne. 604/37. Na wniosek Ks. Aleksan. 
dra Rajda proboszcza w Jordanowie zaz 


rządza się postępowanie celem umorzenia 
książeczki Komunalnej Kasy Oszczędności 
Powiatu Krakowskiego w Krakowie Nr. 
57459 na kwotę 24.705 zł. i nazwisko Ks. 
Aleksandra Rajda opiewającej, która miała 
zaginąć i wzywa się posiadaczy tej książe- 
czki, by do jednego roku od daty ogłosze» 
nia tego edyktu zgłosili swe prawa. W ras 
zie przeciwnym  uznałby Sąd po upływie 
tego terminu książeczkę powyższą jako pos 
zbawioną znaczenia 
Sąd grodzki w Krakowie Oddział I. 


Kraków, dnia 26 stycznia 1938, 603: 
UZNANIE ZA ZMARŁEGO. 
T. 240/37. Magdalena Łohoza urodzona 


20 maja 1888 w Zaszkowie wyjechała oko, 
ło 1923 roku do Framcji i zaginęła. as 
sza się powszechne wezwanie o udzielenie 
Sądowi wiadomości o losach zaginionego. 
Zayiniony zaś, jeśli żyje wimien w ciągu I 
roku donieść Sądowi o swem życiu. 
Sąd wy. 

Lwów, 26 stycznia 1938. 599 

I T. 87/37. Jakub Jałowiec, syn Michaia 
i Katarzyny z Bożków, urodzony 5 czerw 
ca 1865 w Słotowej powiat Dębica przed 
około 60 laty wydalił się z domu i od tego 
czasu zaginął bez wieści, Wiadomości o nim 
udzielić należy w ciągu 1 roku Sądowi lub 
kuratorowi Drwi Źmigrodowi adwokatowi 
w Tarnowie. 

Sąd Okręgowy Wydział I, 
Tarnów, dnia 12 sierpnia 1937. SAA 


I 2 T 66/37 Edykt. Olena Zubar zam. 
Furda, urodzona 23 czerwca 1895 w Ol. 
szanicy pow. Złoczów i Grzegorz Furdu, 
urodzony 4 maja 1888 roku w Olszanicy 
pow. Złoczów, zaginęli od roku 1920 jako 
osoby cywilne.  W/drażając postępowanie 
celem uznania ich za zmarłych wzywa się, 
aby o zaginionych uwiadomiono do IŻ 
micsięcy Sąd lub kuratora Dr. Włodz'mie: 
rza Korzennego, adwokata w Złoczowie. 

Sąd Okręgowy Wydział I, 
W Złoczowie, dnia 19 stycznia 193$. 393 

I 1 T 117/37, Edykt. Paweł Dawidowicz 
syn Teodora, urodzony 18 czerwca 1874 w 
Tamopolu zaginął od roku 1920 na uchodź. 
twie w Rosji. Celem uznania za zmarłego 
wzywa się, by o zaginionym zawiadomio: 
no do jednego roku Sąd lub kuratora dw. 
Dr. W. Korzennego w Złoczowie. 

Sąd Okręgowy Wydział I. 
W Złoczowie, dnia 31 grudnia 1937. 594 

T. 284/37, Roman Dymitr 2 im. Pańków. 
urodzony 14 maja 1901 w Kamionce Strus 
miłowej wydalił się 1918 roku z domu. W 
roku 1920 miał być na Ukrainie koło Żme- 
rynki w wojsku ukraińskim odkąd zaginął. 
Ogłasza się powszechne wezwanie o udzie: 
lenie Sądowi wiadomości o losach zag 
nionego. Zaginiony zaś, jeśli żyje winien w 
ciągu 1 roku donieść Sądowi o swem ży: 


ciu. 
Sąd Okręgowy. 
Lwów, 24 stycznia 1938. 597 
T. 278/37. Jan Tomasz Dereń, urodzony 
21 stycznia 1877 w Siemianówce, jako żoł- 
nierz b, armii austriackiej zaginął. sza 
się powszechne wezwanie o udzielenie Są- 
dowi wiadomości o losach zaginionego., 
Zaginiony zaś, jeśli żyje winien w ciągu © 
miesięcy donieść Sądowi o swem życiu. 
Sad Okrezowy. 


Lwów, 5 stycznia 1938. 59$ 


OGŁOSZENIA PRYWATNE. 


KOLEJ ŻELAZNA CHABÓWKA-—ZA- 
KOPANE S, A. 


II. OGŁOSZENIE. 

XXXV. Zwyczaine Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki akcyjnej „Kolej że- 
lazna Chabówka—Zakopane" odbędzie się 
dnia 14 marca 1938 o godzinie 10:€j przed 
południem w lokalu Biura Małopolskich 
Kolei Lokalnych we Lwowie, przy ul. Ja- 
giellońskiej 1, II. p. z następującym po: 
rządkiem dziennym: 

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawo= 
zdania Zarządu z czynności oraz Rady 
Nadzorczej o zamknięciu rachunków za 
okres czasu od l stycznia do 31 grudnia 
1937 i uchwała co do udzielenia absolutos 
nium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. 

2) Podział zysku, 

Warunki prawa uczestnictwa w Walny:n 
Zgromadzeniu określa §, 21 statutu Spółki. 

z K 550: 


ZARZĄD MIEJSKI W WIERZBNIKU 
ogłasza konkurs na stanowisko miejskiego 
rzeczoznawcy budowlanego. Warunki. 5 
obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie co: 
najmniej średnie, z warunkiem posiadania 
uprawnień w myśl art. 361 prawa budowla: 
nego z dn. 16 lutego 1928. Wynagrodzenie 
w/g VII. wzgl. VIII. grupy plus 10C zł. ry» 
czałtem miesięcznie za prowadzenie referatu 
budowlanego i na rozjazdy w obrębie mia- 
sta. 

Do podań wnoszonych do Zarządu Miej. 
skiego należy dołączyć: 1) życiorys, 2) świa: 
dectwo ukończonej szkoły fach., 3) świade: 
ctwo pracy w administr, państwowej lub 
samorządowej, 4) Świadectwo obywatelstwa 
5) odpis książeczki wojskowej Posada do 
objęcia od zaraz. 611 


UNIEWAŻNIAM zagubione świadectwo 
7mej kl. szkoły im, Staszica. Misko Włady. 
sław, 612 
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